30 PIN SIMM at tho con^utor. 


Pin 

HasM 

E>escripti.on 

1 

VCC 

+5 VDC 


2 

/CAS 

Column Address Strobe 

3 

DQO 

Dmta 


4 

AO 

Addnfls 



5 

U. 

Address 

1 

€ 

DQl 

Data 1 


7 

A2 

Addrass 

2 

8 

A3 

Addres s 

3 

g 

GND 

Ground 


10 

DQ2 

Data 2 


11 

A4 

Address 

4 

12 


Address 

& 

13 

003 

Data 3 


14 

A6 

Address 

6 

15 

A7 

Address 

7 

16 

DQ4 

Data 4 


17 

AS 

Address 

8 

18 

A9 

Address 

9 

19 

AID 

Address 

10 

20 

Dgs 

Data 5 


21 

/WE 

Vrite liable 

22 

(SD 

Ground 


23 

DQ6 

Data 6 


24 

All 

Address 

11 

25 

DQ7 

Data 7 


26 

QP 

Data Parity Out 

27 

/RAS 

Row Address Strobe 

28 

/CASP 

Somet&iitig Farllgr ???? 

29 

DP 

Data Parity In 

30 

VCC 

+5 VDC 



HorQ IS the pinout of" the 
Tigs memory ei^ansion slot 


1 

GMD 

2 

+5V 

3 

FRA9 

4 

FRA8 

5 

D2 

6 

FRA6 

7 

PR^ 


PRA4 


PRA5 

10 

FRAl7 

11 

+5V 

12 

FR/W 

13 

FRAO 

14 


15 

FRAl 

16 

D7 

17 

/CCAS 

IB 

CROWO 

19 

CKOWl 

20 

/CRCHSIX 

21 

+5V 

22 

GND 

23 

GND 

24 

+ 5V 

25 

DO 

26 


27 

M5IZE 

28 

D6 


D4 

30 

D5 

31 

PH12 

32 


33 

D3 

34 

GND 

35 

/CRAS 

36 

Dl 

37 

AlO 

38 

All 

39 

A12 

40 

A13 

41 

A14 

42 

A15 

43 

+ 5V 

44 

WD 


